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Dnia 2 września r.b. © godz. 115 zmarł nagle mój kochany mąż, 
nasz najukochańszy tatuś $.p. 


Ignacy Rychłowski 


b. kier. Działu Technicznego przy Zarządzie Miejskim w Kwidzynie, 
Oficer rezerwy, kawaler orderu „Virtuti Militari , 
odznaczony „Odznaką Honorową” — „Za walkę o szkołę polską 

w zaborze pruskim oraz innymi odznaczeniami. Przeżył 55 lat. 


Pogrzeb odbędzie się w dniu 4-go września br. o godzinie 16.30 z domu 
żałoby przy ul. Marszałka Konstantego Rokossowskiego 89. 


Pogrążona w Smutku 
Rodzina 


